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ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθ. 52612/2581 

’ Εγκριση Γενικού I Ιολεοδομικού Σχεδίου δήμου Κερατέας (Ν. Αττι¬ 
κής)». 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ 

’ Εχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 1337/83 (ΦΕΚ 33/Α) και ειδικότερα το άρ¬ 
θρο 3 αυτού, 

2. Τις διατάξεις του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α) και ειδικότερα το 
άρθρο 23 παράγρ. 1. 

3. Την ύπ’ αριθ. 19658/841/14.4.1983 απόφαση του Υπουργού 
Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 154/Δ/83 διόρθωση 
ΦΕΚ 457/Δ/84). 

4. Τα υπ’ αριθ, 16174/100/17.1.86 και 82734/6258/ 
19.12.86 έγγραφα της Δ/νσης Μελετών Μείζονος Πρωτευούσης (Γ2) 
προς το δήμο και τους αρμόδιους φορείς. 

5. Τις υπ’ αριθ. 25/86 και 26/87 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού 
Συμβουλίου Κερατέας. 

6! Το υπ’ αριθ. 510712/86 έγγραφο τβυ Ελληνικού Οργανισμού 
Τουρισμού. 

7. Το υπ’ αριθ. 8050/86 έγγραφο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελ¬ 
λάδος. 

8. Το υπ' αριθ. 158/86 έγγραφο της 1ης Εφορείας Βυζαντινών Αρ¬ 
χαιοτήτων Υπουργείου Πολιτισμού. 

9. Το υπ’ αριθ. 1954/86 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλη¬ 
τισμού. 

10. Το υπ’ αριθ. 131819/86 έγγραφο της Εταιρείας Υδρεύσεως 
Αποχετεύσεως Πρωτευούσης. 

11. Το υπ’ αριθ. 716/157/86 έγγραφο της Κτηματικής Εταιρείας 
του Δημοσίου. 

12. Το υπ’ αριθ. Β.2904/272/219/86 έγγραφο του Υπουργείου 
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. 

13. Το υπ’ αριθ. Δ2/20105/86 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Έργων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημο¬ 
σίων Έργων. 

14. Το υπ’ αριθ. 2229/86 έγγραφο της Ελληνικής Τράπεζας Βιο¬ 
μηχανικής Αναπτύξεως Α.Ε. 

15. Το υπ’ αριθ. 297/86 έγγραφο της Β’ Εφορείας Προϊστορικών 
και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Υπουργείου Πολιτισμού. 

16. Το υπ’ αριθ. 663/25.2.87 έγγραφο του δήμου Λαυρεωτι- 

κής- 

17. Τις υπ’ αριθ. 3/συν. 29η/25.9.86 και 26/συν. 13/87 γνωμο¬ 
δοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος 
Νομαρχίας Ανατ. Αττικής, αποφασίζουμε: 

Εγκρίνεται το Γενικό Πολεοδομικό σχέδιο του οικισμού Κερατέας 
του δήμου Κερατέας (ν. Αττικής), όπως τα όριά του προσδιορίζονται με 
κόκκινη γραμμή στους χάρτες Π-1 σε κλίμακα 1:10.000. Κυρίως το 


παραπάνω σχέδιο περιλαμβάνει: 

Α. Την πολεοδομική οργάνωση του οικισμού για πληθυσμιακό μέγε¬ 
θος 7.500 κατοίκων, (πληθυσμός 1991) με: 

α) Την επέκταση του εγκεκριμένου σχεδίου έκτασης 290 στρεμμά¬ 
των και τη δημιουργία δύο πολεοδομικών ενοτήτων, την Πάνω και 
κάτω Γειτονιά με μέση πυκνότητα οικήσεως 42 κατ/Ηα και μέσο συ¬ 
ντελεστή δόμησης 0,8 όπως φαίνεται στους χάρτες Π-1 σε κλίμακα 
1:10.000 και ' 

β) Τον προσδιορισμό των χρήσεων γης όπως φαίνεται στους χάρτες 
Π-1 σε κλίμακα 1:10.000 και ειδικότερα: 

- Καθορισμός χρήσης κατοικίας. 

- Δημιουργία ζώνης κέντρου με κύριο πόλο ανάπτυξης την κεντρική 
πλατεία και επέκτασής της γραμμικά πάνω στον άξονα Αθηνών - Λαυ¬ 
ρίου για εμπορικές δραστηριότητες. 

γ) Τις ανάγκες για κοινωνική υποδομή στις πολεοδομικές ενότητες 
και ειδικότερα: 

- Χωροθέτηση πνευματικού κέντρου έκτασης 600 μ 2 στη Πάνω 
Γειτονιά χάρτη Π-2.1.2 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα: 

- Οριοθέτηση του αθλητικού κέντρου εκτάσεως 25 στρεμμάτων και 
σταδιακή ολοκλήρωση των κτιριακών εγκαταστάσεων. 

- Χωροθέτηση νηπιαγωγείου σε έκταση 2.000 μ 2 στην Πάνω Γει¬ 
τονιά. 

- Κατάργηση του υπάρχοντος νηπιαγωγείου στην Πάνω Γειτονιά 
και επέκταση του δημοτικού σχολείου στο χώρο που δημιουργείται. 

- Κατάργηση του δημοτικού σχολείου στο κέντρο του οικισμού και 
δημιουργία του στη θέση του νηπιαγωγείου. 

- Επέκταση της οικοπεδικής έκτασης του γυμνασίου-Λυκείου κατά 
800 μ 2 για στέγαση και των μαθητών από τον Κουβαρά - Πέτα. 

- Δημιουργία μιας παιδικής χαράς έκτασης 3.100 μ 2 σε κάθε πολε¬ 
οδομική ενότητα. 

' - Κατάργηση του υφιστάμενου βρεφονηπιακού σταθμού στην Πάνω 
Γειτονιά και μεταφορά του στην επέκταση της Γειτονιάς αυτής. 

- Δημιουργία βρεφονηπιακού σταθμού στην Κάτω Γειτονιά σε 
έκταση 260 μ 2 περίπου. 

- Δημιουργία βιοτεχνικού πάρκου έκτασης 80 στρεμ. περίπου. 

- Χωροθέτηση βιομηχανικού Πάρκου στα όρια των Δήμων Κερα- 
τέα και Λαυρεωτικής. 

Β. Τις προτάσεις για τα απαραίτητα έργα και μελέτες δικτύων υπο¬ 
δομής όπως φαίνονται στους χάρτες Π-2, Π-3 σε κλίμακα 1:10.000 
και ειδικότερα: 

α) Οδικό δίκτυο: 

- Κατασκευή της ελεύθερης λεωφόρου Σταυρού - Λαυρίου. 

- Δημιουργία ανισόπεδης διάβασης στη συμβολή της ελεύθερης λε¬ 
ωφόρου με το δρόμο προς Δασκαλειό και Κακιά θάλασσα. 

- Δημιουργία δικτύων συλλεκτηρίων και τοπικών δρόμων. 

- Επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής Λαυρίου για εξυ¬ 
πηρέτηση των προαστικών μετακινήσεων προς Λαύριο και Αθήνα. 

β) Τεχνική υποδομή: 

- Πρόταση για άμεση έναρξη μελέτης για τον καθορισμό ομάδων 
δήμων και κοινοτήτων στον ν. Αττικής, οι οποίοι θα έχουν κοινά κέντρα 
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επεξεργασίας των λυμμάτων τους. 

γ) Ενεργειακό και τηλεπικοινωνιακό σύστημα. 

- Μετατροπή των δικτύων μέσης τάσης από εναέρια σε υπόγεια στα 
πυκνοδομημένα τμήματα του οικισμού καθώς και μετατροπή των εναε¬ 
ρίων υποσταθμών μετασχηματισμού σε εσωτερικού τύπου για την μεί¬ 
ωση των κινδύνων πυρκαγιών, ηλεκτροπληξίας και αισθητικής ρύπαν¬ 
σης του περιβάλλοντος. 

- Πρόταση για δυνατότητα χρησιμοποίησης της τηλεθέρμανσης με 
ζεστό νερό ή ατμό από τον ατμοηλεκτρικό σταθμό Λαυρίου. 

Γ. Τα απαραίτητα έργα για την ολοκλήρωση της εφαρμογής του Γ ε¬ 
νικού Πολεοδομικού Σχεδίου όπως φαίνονται στον «ΠΙΝΑΚΑ ΕΡ¬ 
ΓΩΝ». 

Δ. Τον καθορισμό ζωνών προστασίας όπως φαίνονται στους χάρτες 
Π-4 σε κλίμακα 1:10.000. 

Συνοπτικά αντίτυπα των παραπάνω είκοσι ένα (21) χαρτών και ενός 
(1) πίνακα που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Πολεο- 
δομικών Εφαρμογών με την υπ’ αρ. 52612/1987 πράξη του δημο¬ 
σιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την παρούσα απόφαση. 

2) Εντός της περιοχής του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και ειδι¬ 
κότερα στις εκτός σχεδίου περιοχές που περιλαμβάνονται σ’ αυτό, οικο¬ 
δομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερες ισχύουσες διατά¬ 
ξεις και έχει υποβληθεί στην αρμόδια Πολεοδομική Αρχή ο πλήρης φά- 
κελλος με τα απαραίτητα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας στοι¬ 
χεία μέχρι την ημερομηνία δημοσίευες της παρούσας εκτελούνται 
όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων. 


3) Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφη¬ 
μερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 18 Αυγούστου 1987 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ 


ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ 


V- 

88 

80 

90 

91 

1. Διοίκηση · 

(γραφ. κλπ. χτιριακά) 

0,09% 

0,09% 

27,2% 

27,2% 

2. Πνευματικό κέντρο 

25,-9% 

7,-4% 

22% 

22% 

3. Αθλητικό κέντρο 

0,09% 

0,09% 

27,2% 

27,2% 

4. Εχπαίδευοη 

(Νηπιαγωγείο + Δημοτ. 
Κτιριαχά) 

15,6% 

15-6%- 

22,9% 

22,9% 

Γ υμνάοιο - Λύκειο 
επέκταση - κτιρ. 

0,09% 

45,-4%- 

45,4% 


5. Παιδικές Χαρές 

Εξοπλισμός 

0,09% 

45% 

45%- 


6. Πρόνοια 

2 Βρεφ. Σταθμοί 

21,-4% 

0,08% 

23.4% 

23,4 

1 Περιφ. Ιατρείο 

0,09% 

11,-8%- 

26,3% 

26,3% 

7. Υποδομή 

Ύδρευση 

0,09% 

0,09% 

40,0% 

40,9% 

• Αποχέτευση 

0,09% 

0,09% 

40,9 

40,9% 
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υπουρκιο χηροτ»:ΐΑΐ οικιϊμου&περιβάλλοντος 


ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ 


ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
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ΥΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 


Ε Π Α 


ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 


ιριιμι · τ * αο » 6477 0 



Δ 


)ι>„ι ι,χι«,3μι«·νου "χιϊιβι· 


Ομιο βχεδι<ηι «ολ*·* Ι?Θ7 


Ποωϊευι^ν ενοεεηο *ι »ιυ<< ίπιΉδν*··» πυλωνων(<50Κν) 
ΛενιτεΛί"·'ν ενν.-ιο βιχν./· εηι αχτ»Χ λ 

Υπόγειό διχινο!·!/· ΚΥ 


_ — Υπόγειό διχχυο 


Τηο-,ειος αγωγός χαυοιμομ 


Υποοιαδμος ΔΕΗ 


Σχαδμος μεταοχτιμαειομου 


^ φ ΠεΧηχες μεο«ς χαεε-ος 

’ Οί^μιτ 'εχιει κε; οχαδμος παραγωγή* ηεχρελα«·*ν Υιαεμχ.'» 


Ε25Π3 Σ^Ίδμος ζεύξεις 

^ Γίνιχες ε γχβχαοχααεχί χαυοιμου ε 

Υιχοοχοδμος διανομής χοχλιέ α^; 




Λ ·" 

ν \ 

\·. 


- _ . ν--. - '(.·.;/ν 

> ■ - ύ /■- ίΠ'-ΐ^Λ-'·- 


" •■ΚΗ^οτΕΐίς ^ 


Ζ. " . Γ-^ ·■ 
0 ... .-/-·>· ..·· . - ■ 


-Λ : ^ 


V 

' Γ -ν -- 


Δ, ^ Ραδιοψωνιχ^ζ τι-'μτκ.ς 

*- X- 1 ·''■"" 

,Δ, ί\ Τηλεοπί ιχ'ΐς Π·μ ΐ'·. 


: .·> Γ &2ίΐ4)Μ . ,.'. 


"η- Τ.πτ" 


•<17 45*·* (5 15 »π »·*<»γ>· 


1093 233 £2331 
Ι333Π3Ε3Ι 


ΒΝΚΡΓΒΙΑΚΟ ΙΥ1ΤΗΜΑ 
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ΝΟΜΟΙ ΑΤΤΙΚΗ! 


νιιηι ·τιμι ; 6468 . 9 


ΥΠΕ. ΧΩ.Δ.Ε.' 



- ι· Τρία εηκε «ριμμίνου οιΐίκβυ 


Ορια θχεβιαυ πόλης 19Θ7 


Πρωτεύων «ναεοιο Οι κχυο «ηι ο»0ηρων η\Αω«»ιν(ΐ50κν) 


Δ€\»τερτ’·ον ϊνι«·.-»> βι»*ν «ι*ι *υ»^ΐΛ ΟΓηλίΛ- 


Τηογιιος αγωγοί χανοιμου <· ο οι 


ΤηοοταΟμος ΔΕΗ 


X 0 Π Ελαχες μεοης ταοεως 

1 —; ΟερμοηλεχχρίΥθς ο χαιίμος παραγωγής πετρελαίου ή αερίου 


ΠΒΠ3 Σιαύμος ζεύξεως 


Πνινες ε γναχαοταοεις χαυοιμου αυ \π 


ΤκοοτβΔμοζ Διανομής κπίΛυομ αέριου 
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ΥΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 


Ε Π Α 


ΥΠΟΜΝΗΜΑ 


Οριο Δήμων ναι Κοινοτήτων 
Οριο «γ«χ ? ιι*νου οχεδιου 
Οριο οιχιομου ποο του 1 23 
Ορια ^οχεδιου πόλης 19β7 
Οριο περιοχής διχαιοδοοιας Ε τδ Α 


3 ΙΔΡΥΣΗ, 



Ορβ περιοχής διχτυού ύδρευσης 
Λ>ρος αγωγός ι* ρ-<η βαρύτητας 
Κύριος αγωγός με ρστι βαρύτητας 


υψομετρικές ζώνες 
οι χλειστο χυχΧωμτ υπαρχ,μελλΛ'τ 
οι αχ»χτο κύκλωμα υπαρχ,μελλοντ 



με χαταδλφη ι^ϋπα^ων,^μελλοντικος 
Κύριος αγωγός μη ποσίμου νερού υπάρχων. μελλονίιχος 


ΜϋΩ 

π 'Ξ' 

ο Λ- 

ο <> 


Επίγεια δεξαμενή υααρ^ουαα .μελλοντική 

Υδατοπυργος υπάρχων, μελλοντικός 

Αντλιοοταοιο υδρευοιως ύπαρχον , μελλοντικό 

Λιοη εγκιιτΜπαοεων^ βελτίωσης νερού υπσρχσυοο, μελλοντική 


ζώνης προοταοιας · 


δροληψιας 


3 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΚΙΝ ς ενημερωοη 1983 ) 

·*· ι·ιι Ορια λεκανών απορροής (υδροκρίτες) 

3'γΗΞγ Περιοχή η «Λος με προβλημαια κατακλυσεων ί 

Οριο ποντοροιχου διχτυου 
Κύριο ρέμα αδιευδετητο 

Κύριο ρέμα διευδετημενο με ανοιχτή διατομη ύπαρχον, μελλοντικό 
Κύριος ύγωγος όμβριων υπάρχων, μελλοντιχος 
Σύνδεση ρέματος με δίκτυο αχαδαρτων 


■ <111 





9 η 








ιτ'«ν 

ι 

1 


..37*451.. Ο*10«μ·μμι> 



ΜΜ·0 

;1 

(6*67.9 

..μ 

~ ί 

6477.0 

Μ7»·0 


** 1 . ?:-) 


ΑΠΟΧΕΤετίΗ ΑΚΑ0ΑΡΤΟΝ Ο ενημερωοη 1983 3 
Οριο περιοχής με διχτυο αχαδαρτων 
Οριο παντοροιχου διχτυου 
0.Τ Α με προβλήματα βόθρων 
Οριο χατηγοριος πληροτητος διχτυου 
Πληροτης πολύ μιχρη 1-25 96 
Πληροτης μιχρη 26-50 96 
Πληροτης μεοοια 51-75 96 
Πληροτης μεγάλη 76-99% 

Πληροτης απόλυτη ' 10096 

Κύριος αγωγός αχαδαρτων (βαρυτητοή υπάρχων, ΐΑλλσντιχος 
Κύριος αγωγός αχαδαρτων (χαταδλιπτιχος^υπαρχων, μελλοντιχος 
Σύνθεση ρέματος με διχτυο αχαΦιρτων 
Αντλιοστάσιο αχαδαρτων υπαορν , μελλαντιχο 
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λιχιατων'υπαηουοει: ,ιιελλον τιχεε 
Κέντρο υιοδοχης αηπτιχωι 


Θ 

® 

·® 




® '*· 




5 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 

^ φ Χώρος διαδεσης απορριμμάτων ■ υπάρχων, μελλοντιχος 




[ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

ΚΙΝί*ΟΝ ·Χ 1 

* · 

ι·ιι···υιΐΝΐα 

ΟΜΑΔΑ ΜΙΛΒΤΗΙ 

Δ/νοπ 

Δ/νοπ Σ.Μ.Δ.Υ. 

Δ/νοπ Γ» 

α ΙΑ ΝΟΜΗ Π,-ΑΚ ,· ΒΝ 

Π-2 

ΥΔΡΒΥΙΜ_ΑΠΟΧΒΤΕΥΧΗ 

ΐιία οοο 


Τ ■·· 

ΝΟΜΟΙ ΑΤΤΙΚΗ! 
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Γ.«^Β η >· ΜηΤΟΒ 0«1Μ»Υ« 


■"α- - 


χ* -' · - 




ΤΟηΟΤΡΑΦΙΚΟ ΑΙΑΓΡΑΜΜΑ' 


• νν 
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ΤΟΠΟΓ ΒΑΦΙΚΟ «ΚΓΡΑΚηΐ 
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Ε. Π Α 


* 
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■τη· χβτττΑίιιι βιηΐΜτ·ιεηιυ*ητοι 


ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ 


ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
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ΜΜΒ ΜΝΤϋΗΙ «ΙΙΜΤ. κηΜΑΜΝΚ 


ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ 


ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
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1 


; ίο 



ΠΡΟΖΤΑΧΙΑΧ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 


ητηΐΜ Χ0ΠΤ»£ΙΙ! ΟΙΚΙϋΝΤ ■ ΚΕΠ§Μ«ΝΤ» 


ΤΟΓΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 




ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 




ΥΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 


Ε Π Α 


ν,γ- ,ςΛ ι 








' ϋγ;ΐ; 

<-£"■■■ ''·’/ Έ>/: 'ί ?ΐΓ^Ίΐ^ϊ^ 









* /■■ 'δβΙίΜ'* 

>.>ί 1 £%: 




■/; 

:· 


"1/ ^ 
Λ: 




:' ' Ί* ^ 


Τ ^·ί. £Η· 

%^4Απί4ν · ιΙ 


I» 


-■ — Ορια Δήμων και ■Όινονητων 

,„, Ορια εγκεκριμένου οχεδιου 

Ορια οικιομου πλο ίου ’23 
„ _ Ορια σχεδίου πόλης >987 
;τρΓ ^ Ορια περιοχής δικαιοδοσίας ε ΤΔ ΑΠ 


Ορια περιοχής δικτύου ύδρευσης καχα υψομετρικές ζώνες 
^ ^^3 *<υρ<ος ε^ωγοςυ ρ-η βαρύτητας υπο π*ση οε κλειοχο χυχλωίΑ υπαρχ,μελλσνΐ 
Κύριος αγωγός με ρσπΟαρυχηχας υπο πίεση οε ατχχκχο κυχλμμσ ·Λταρχ.μεχ)ωνΐ 
ιιυριος αγωγός με χαταδλ^η υπάρχων. μελλοντικός 
υ^ΜΗΗ Κύριος αγωγός μη ποσιμιυ νερού υπάρχων, μελλοντικός 
|~Ρ) ^πιγεια^ξαμενη νααρ^ουοα ,μελλοντική^ 

θ' Υδαχοπυργος υπάρχων, μελλοντικός 

Ο Αν πλι ο ο τοσ ιο υδρευοεως ύπαρχον , μελλοντικά 

φ .^- *π.αη εγγιαοιαοεων βελτίωσης νερού υπαρχσυοα. μελλοντική 
ε/ΛΧ<· > ίι Ορια ζώνης προοταοιας υδρολ.τψιας 


3 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΟΝ ς Εν ημερωοη 1963 3 
Ορια λεκανών απορροής (υδροκρίτες) 

“ λΈγ Περιοχή η οδος με πρόβλημα αικαταχ λύσεων 
★ ★★★ Ορια παντοροιχου διχτυου 
ΙΙΙΙΙΙΙ,ΙΙΙΙΙ Κυο ιο ρεμο^αδιευδετητο 

!ΐ?ΐ Κύριο ρέμα διευδεχημεν· με ανοιχχη διατομη ύπαρχον μελλονχικ 
Κύριος αγωγός Ομβριων υπάρχων, μελλοντικός 
Συν&οη ρέματος με δίκτυο ανταρτών 


< ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΟΝ { ενημέρωση 1983 3 
Ορκ» Λε ® ι °χ· | Ι4 με δίκτυο ακαδαρτων 
Ορια πανιοροικου δίκτυά 
|κ,·υλμ*| Ο Τ Α με προβλήματα βοδρωι 
ΙΙΙΙΙ Ορια κατηγορίας πληρότητας δικτυου 


Πληοστης μεγάλη 76-99% 


Κυρίας αγωγός ακαδαρτων (βαρυτητος) υπάρχων, μελλοντικός 
Κύριος αγωγοςν* ακαδαρτων (χαταδλιπτιχοφ υπάρχων, μελλοντικός 


Σύνδεση ρέματος με δίκτυο αχαδαρτων 
Αντλιοστάσιο ακαδαρτων υπαρπαν . μελλοντικά 


Εγκατασταθείς επεξεργασίας λυμάτων ιχταρχσυσες μελλοντικές 
Κέντρο υααδοχης σηπτικόν ιλυων 


ψ φ λώρος διαδεοης απορριμμάτων υπάρχων, μελλονχικ 




Γ92ίΐ2/87 

- Ιλψη η«*ο* 

τ*ίΐΓ/*Τ ά)/ο* ·Ι«ρ**βΗΪΙ> 


ΓΕΝΙΚΟ ΠΟ ΑΕΟΔΟΜΙ ΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 


■ ρομηνι* ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗ* 


Δ/νοπ Γ- 

Δ/νοη Σ.Μ.Δ.Υ. 


Λ 0*ηύ6η</ 1117 _ | 


ΥΔΡΕΥΣΗ.ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 





















ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 
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9 ο 1 λλο» ι ίΚ ρς 

Ο ' ’ υπ βρχθν μΕλΤΡντ.χί 

Ο" «χοη^ττΜταο..* ρ»λτιωαης *ρου υηαρκ-.οο 

■ΒυΖίτιΜ Ορια ζώνης προοταοιας υ6ρολτ>ας 


3 ΑΠΟΧΕΤΕΤΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ί ίνημίρωοη 1983 3 

······· ΟΡ^ ^χβνων απο,ιρ<π, ί (υβροχριχς). 

’ — ΐ Π^ιρι^^Ι^οβι* ι* κριχίκημβιαηαταχλυοίων 

★ ★★★ 0Ρ«« αντοροιχου διχτυου 

Κυριο^ρεμα αδιΕυδίτητο ^ 

Κυρ ιο^ρεμα βιιυδίτημίνο μι ανοι* χι> διατομ» υπορχοι μελλοντικά 
Κυρίας αγωγοί όμβριων νι τι αρχών. μίλλονιιχος 
Ιυνδκιη (*μαιος μ* δίκτυο οχαΤαρτιμ·. 


··’ -ΪΈΗΕ; 

:· :βλ 


Υ 30 ΪΡΓΠΙ ’ 

ΕίΓίίΙΛΣ £ ίΜ ΕΡΓΟΑ 

“ ·'· ς Γ **ιυΜ ...μ, 
"***> 7·*·*ρ'ι» 


3γ45’ι.·(γ Ιϊ «π *·»»ι>· 


< ΑΠΟΧΕΤΕΤΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
Χ*ΆΧ* Ορια Μ 


0 ίνημερωοη 1983 


Ορια ιιανίοροιχΛυ διχτυου 
0 Τ. Α μι τιραδχ^ιαια ραδρω· 

Ορια κατηγορίας ηληροτηιος διχτυού 


1 =- 


© 

Π Χήρο της πολύ μιχρη 

1*Ϊ5% 


Πληροτης μιχρη 

Λ-50% 

® 

Πληροτης μίοαια 

.51-75% 

® 

Πληροτης μεγολη 

76-99% 

® 

Πληροτης απόλυτη 

100% 


ΑΑ· ■ 




Κύριος αγωγός αχαδαρτων (0αρυ«ητος) υπάρχων. μελλοντικός 
Κύριος αγωγός αχοί άρτων (καταδλιηιικο^ υπάρχων. μελλοντικός 
Στινδεοη ρίματος με βιχτυο αχαδαρτων 
Α ν τΧιοοταοιο οχαδαρτων υπαρκ». μελλοντικά 
Εγχαταοταοεις επεξεργασίας λυμάτων υπαργσυοες.μελλοντιχες 
Κέντρο υποδοχής οηπτιχων ιΧυων 


5 ΑΠΟΡΡΊΜΜΑΤΑ 

^ φ ' Χώρος διοδεσης απορριμμάτων . υπάρχων, μέλλοντιχος 



·? '-<)■* ■ .1 




? 

Γ 

> * 

ι· 


1 ..-Η-"· 

ΙμττΟ 

•4 78.0 


•ΑΠβ 


· ( ίΐ 

·*λΡ 

ΥΙΠ ρ' 



ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ 3 ΕΧΕΛΙΟ 

'· Ν ·■ ' Μ Μ« βΟΜ«Μ.Λ ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΛΙ ΤΜΙ 


Δ/νοη Γν 
Δ/νοη ΣΜ.ΔΥ 
Δ/ναη Γ · 


Π- 


« _ ΑΠΟΧΙΤΙΥΙΗ 


ΝΟΜΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 
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) 

1 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ' 


ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 


ΤΜΗΤΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΙΙΙΙΜΟΙ. ΒΕΡΙΚΑΛΟΧΤΟΙ 






ϋ 1ί Η |ϊ 1 ! 
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ΠΗΤηΕ» ΧΟΡίΤΙΞΙΜ ΚΙΙΙΜΤ· ΙίΠΙΙλλΗΤΙΙ 


ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ 


ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 









ΦΕΚ 952 


ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 


10061 




1 


ΙηηΟΓΧν οι«·3ιΰ διχχυο €Πν χυχλιχων οπ|λων 
,Τπογειο 6ιχι\ιο[ΐ50 κνΙ 



Τπογειος αγιυγος χπυοιμου 


Υποοχιδμος ΔΕ Η 


ΙιαΊμΟς μειοοχημοιιομου 
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1ΜΓΚΜ 
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0οι ο , .«ι »ρ<μ»ι.·ου βιε&ηΐ/ 

·λ*α Οι ιυΟμυυ «μ ίου /} 

Ορια ο«εβκ>ν ποιίς 190·» 

Πρωίευων εναιριο 6ι Μυο εηι ΡιΔτιρων κ\Αω« 4 η'(>50Κν') 
Δεύτερε ·■** «»«'.■* βιχιι/· ε·π -χνιχυχω» οτιΛιλ 
ΙτιονιιΛ 6«χίυθΙϋΟ κνι 
Τκσγίιο βιχτνο 

Υπόγειός αγωγός χαυοιμον - “">»· 

ΤποαεαΔμος ΔΕΗ 
ί-.α3μθς μετασχηματισμού 
Πελάτες μέσης ταβεως 

θερμοηλεκτρικός σταΔμΟς παραγωγής πετρελαίου Καίριου 


Ώ0 Γ3 

ΙιαΔμος ζεύξεως 

ϋ βΑ 

Γξνιχες «γχατααιαοεις ναυοιμοι» αεΓ«σ 

Λ Λ 

• 

ΤηοοτοΔμος 6« άνομης καημό» βεριβυ 

Α'Δ 

Κέντρο τηλεπικοινωνιών 


Ροβιο^ωνιχος κομκης 




ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΧΧΕΔΙΟ 

Κ ■ Ν Τ >α Ν «κ 1 ■ ΗΜ··ΟΜ»γ·Ι« 

ΟΜΑΛΑ Μ·λ·ΤΜ* 


Λ 'νυπ Γ 


4 /νοη Ζ.Μ.Α.Υ. 


Δ/νοη Γ» 


χΜ Λ 

Ιί&Ι 




· ·=. 


Ι 9 ΐ^ΜΙΧΕ 2 Β 3 ΕΕΒΒΒ··Ι 

!Ιι^ 1 ΒΒΒιιΜ 8 βΙηΒΒΙι 


ρ ,ν ' ΐΙ 
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ΧβΡΪΓΑΙΙΑΙ ΙΗΙΗΠ* ΗΡΚ1ΑΙΙΙΤΗ 


ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
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νηΐΥΡΓΕία ΧηΡ0Τ»ΞΙ*1 ΟΙΚΙΙΚΟΥβ. ΠΕΡΙΒΑλλΟΗΤΟΙ 


ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ 


ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 











